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ater 

ater 

ater 
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ater 
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ater 
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ater 

ater 
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ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brb85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrb85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrb85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St BrP85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brb85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br|085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St BrD85M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br|085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br|085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brb85M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149( 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrD85M-149 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

3ter 
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ater 

ater 

ater 

ater 
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ater 
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ater 

ater 

ater 
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ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrb85M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrb85M-149 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brb85M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brf)85M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brf)85M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St BrD85M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149 8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brj085M-149 8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149]8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrp85M-149 8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrb85M-149 8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149 8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149 8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brb85M-149 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149’ 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149’ 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149’ 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149’ 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrp85M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBr085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

32nd St Brj085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrD85M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

3ter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 
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ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBr985M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrb85M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrb85M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br|085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149: 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Bri085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brj085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBr085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br|085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br|085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBri085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBri085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrj085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrp85M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St BrP85M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrb85M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149; 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBr085M-149; 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149; 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149; 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St BrD85M-149; 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrp85M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBr!085M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd StBrp85M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br|085M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br!085M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brp85M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Brj085M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Bri085M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149; 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br|085M-149: 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

32nd St Br085M-149i 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149'B-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

3ter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149'^-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 |085M-149'fe-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149‘ 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149‘ 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149‘ 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149‘ 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149‘ 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149'g-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149 8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149‘ 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149'8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-1498-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-149'g-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 Q85M-149K-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149K-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149 8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149^B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-149^-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 |0~85M-149]8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149E-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149’ 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149’ 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149'8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-149'8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149'g-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 |085M-149'g-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-1498-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149< 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149< 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149i 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149i 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-149< 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149< 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

A68 085M-149< 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149J 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

3ter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 
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ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149< 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 fc)85M-149< 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149< 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149J 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149i 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-A 

C150801-C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149I 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149< 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149I 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-149< 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149< 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149l 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149I 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149< 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149I 

8-A 

Cl 50801 -C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149l 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149< 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149< 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 u85M-149< 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-149< 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149J 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149< 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-149< 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149< 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149< 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149f 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149; 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149I 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-149< 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085 M- 1491 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149< 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-1491 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 P85M-149< 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-1491 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-1491 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085 M- 1491 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 I085M-149J 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149S 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-149S 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149S 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

A68 085M-149S 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149S8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

3ter 
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ater 
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ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 P85M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-149< 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 P85M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 1085M-149' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-A 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 B85M-149S 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149S 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149i 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-149‘ 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 I085M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 Q85M-149! 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 D85M-149' 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149S 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-149! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-1501 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-1501 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150I 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-1501 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 |085M-1 50( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

A68 |085M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 D85M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

3ter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 !085M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-A 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 |085M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 |085M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 |085M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 O85M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-150( 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-1 50( 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-150( 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 p85M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-150( 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-1 50( 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150I 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 b85M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-1501 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A68 085M-150( 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 I085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148; 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 P85M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 I085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 I085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085 M- 148; 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 I085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

A72 I085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148:8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

3ter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148:8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 [085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 I085M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 I085M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 D85M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 D85M-148: 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148: 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148: 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148; 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085 M- 148; 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085 M- 148; 

8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 D85M-148; 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148; 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148; 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148; 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148; 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 |085M-148:b-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148; 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148; 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148; 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148;b-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148:8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148:B-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

A72 |085M-148:8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148:fe-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

3ter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148:8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148: 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148! 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148:b-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 ;085M-148:b-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148:8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 D85M-148:b-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148:B-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148:8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148:8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148:B-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148:8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148:8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148:8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148:8-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 P85M-148:B-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148:b-B 

Cl 50801 -1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148:b-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148:8-B 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 P85M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085 M- 148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085 M- 148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148'|8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

A72 085M-148'8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 D85M-148'8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

3ter 

tter 

3ter 

tter 

tter 

rter 

rter 

rter 

rter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148'8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085171-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085 M- 148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148'8-A 

Cl 50801-1 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 j085M-148'8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148'8-B 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148'8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148'8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148'8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148'8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148'8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148'8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

Cl 50801 -2 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085 M- 148' 

8-B 

Cl 50801 -2 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148' 

8-B 

ci 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 -; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148: 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148I 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148I 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148! 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148I 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148! 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085171-148! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

A72 085171-148! 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

3ter 

3ter 

3ter 

rter 

rter 

rter 

rter 

rter 

rter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 P85M-148! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148! 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148i 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148! 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148! 

8-B 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148! 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148! 

8-B 

0150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 B85M-148! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 Q85M-148! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148i 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

Cl 50801 -2 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 P85M-148( 

8-A 

Cl 50801 -2 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-A 

ci 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 D85M-148( 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148( 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-A 

Cl 50801 -; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 P85M-148( 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 |085M-148( 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 !085M-148( 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148I 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 !085M-148( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148( 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 i085M-148( 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148( 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148( 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148f 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

3ter 

3ter 

3ter 

rter 

rter 

rter 

rter 

rter 

rter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148( 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148( 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148! 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148( 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 |085M-148( 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148( 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148( 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148( 

8-B 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148( 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148( 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-B 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 b85M-148( 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 |085M-148( 

8-B 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 p85M-148( 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 D85M-148( 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148( 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-1 48( 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

A72 085M-148i 

8-B 

ci 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briip85M-149i 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Bri 085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -2 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briip85M-1 491 

8-A 

Cl 50801 -2 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149: 

8-A 

ci 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriJo85M-149: 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149: 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii|085M-1 491 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briip85M-149: 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii|085M-149: 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-1 491 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149: 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-1 491 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briip85M-1491 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii|085M-149C 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briii085M-1 49- 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149: 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii|085M-1 491 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriiP85M-1 491 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii[085M-1 491 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriJ085M-149; 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii|085M-1 491 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149;p-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

Bakers BriteM-MOiB-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149:b-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

3ter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriJ085M-149:8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149:8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149: 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii|085M-1 491 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briijo85M-149: 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149; 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149: 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149; 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149; 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Bri|085M-149: 

8-B 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149: 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii|085M-1 49^ 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149i 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149i 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-B 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149i 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149i 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriiD85M-149: 

8-B 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brhb85M-149:b-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149:8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Bri!b85M-149:B-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriteM-HOIB-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149<8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149' 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriiP85M-1 49^ 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -2 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briip85M-149< 

8-A 

Cl 50801 -2 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149' 

8-A 

ci 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriJo85M-149' 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii|085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149' 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briij085M-149' 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briii085M-149< 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149' 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briii085M-149' 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Bri'b85M-149' 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriiP85M-1 49^ 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii|085M-1 49^ 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149'8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149'8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 


Page 13 


1801948 


ED 000552C 00011450-00013 



SCRIBEDATA 


Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149'8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

3ter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriJ085M-149'8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii|085M-1 49^ 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149^ 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Bri|085M-149' 

8-B 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii|085M-1 49^ 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-B 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-1 49^ 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149' 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriiD85M-149' 

8-B 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Bri|085M-149^ 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briip85M-149^ 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149' 

8-B 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149! 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briip85M-1 49! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriiP85M-1 49i 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-A 

Cl 50801 -2 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briip85M-149! 

8-A 

Cl 50801 -2 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149! 

8-A 

ci 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriJo85M-149! 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149! 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149! 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briij085M-149! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers 6^0851^-149! 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briii085M-149! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briii085M-1 49! 

8-A 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-A 

C150801-i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriiP85M-1 49! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-A 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-A 

Cl 50801 -i 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brijo85M-149! 

8-B 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149! 

8-B 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-B 

C150801-: 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briip85M-149! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

3ter 

tter 

3ter 

tter 

tter 

rter 

rter 

rter 

rter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriJ085M-149i 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Bri l [o85M-149J 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149i 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriJ085M-149! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii|085M-149! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brip5M-149! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brip5M-149! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers BriJo85M-149! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Bri ( D85M-1 49J 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Bri.j085M-1 49J 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brip5M-149! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brip5M-149! 

8-B 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brip5M-149! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briij085M-149! 

8-B 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Brii085M-149! 

8-B 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briio85M-149! 

8-B 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Bakers Briib85M-149! 

8-B 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 D85M-148 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p5M-148'8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 P85M-148j8-A 

ci 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148 8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p85M-148 8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-14818-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 P85M-148: 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p5M-148‘ 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148" 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148" 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148" 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148'8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-1488-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-1488-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-A 

Cl 50801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-1488-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-1488-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-1488-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 P85M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148’b-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148'8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

3ter 

tter 

3ter 

tter 

tter 

rter 

rter 

rter 

rter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p85M-148‘8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p85M-148‘ 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148‘ 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148‘ 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148‘ 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 :085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148‘ 

8-B 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148‘ 

8-B 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148" 

8-B 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148I 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148< 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 Q85M-148I 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 Q85M-148J 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 Q85M-148< 

8-A 

ci 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p85M-148< 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 [085M-148J 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148< 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p85M-148< 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 D85M-148! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148J 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148J 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148I 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148< 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148I 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148I 

8-A 

Cl 50801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

Cl 50801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 I085M-148I 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148I 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-1481 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148< 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148( 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148J 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148< 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148i 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148< 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148< 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 


Page 16 


1801948 


ED 000552C 00011450-00016 



SCRIBEDATA 


Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

3ter 

tter 

3ter 

tter 

tter 

rter 

rter 

rter 

rter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p85M-148< 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p85M-148i 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148i 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148< 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-1481 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148< 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148< 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148I 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p85M-148< 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148I 

8-B 

C150801-C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148< 

8-B 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 I085M-148I 

8-B 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148! 

8-B 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148I 

8-B 

C150801-C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148< 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 D85M-148< 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 Q85M-148I 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-1481 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 Q85M-148! 

8-A 

ci 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p85M-148< 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p85M-148< 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 D85M-148! 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148< 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p85M-148< 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148< 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p85M-148< 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

Cl 50801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

Cl 50801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148S 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 |085M-148< 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148S 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148< 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 p85M-148S 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148S 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 D85M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

3ter 

3ter 

3ter 

rter 

rter 

rter 

rter 

rter 

rter 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

ater 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 P85M-148' 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148S 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148‘ 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 b85M-148< 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 :085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

CC48 085M-148! 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr!085M-149( 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Ct085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-A 

Cl 50801 -! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Crb85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Crb85M-149( 

8-A 

ci 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Ctb85M-149( 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Ctp85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Crp85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Crb85M-149( 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cib85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Crp85M-149( 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cip85M-149( 

8-A 

Cl 50801 -• 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Crp85M-149( 

8-A 

Cl 50801 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Crl085M-1 49( 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-1 49( 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Crb85M-149( 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr|085M-149( 

8-A 

Cl 50801-!: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr|085M-149( 

8-A 

Cl 50801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-A 

Cl 50801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Ct085M-149( 

8-A 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Crb85M-149( 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Crb85M-149( 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Crb85M-149( 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Ct085M-149( 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Ci085M-149( 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

K-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-! 

Water 

Surface W 
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Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-: 

Water 

Surface W 

3ter 

3ter 

3ter 

rter 

rter 

rter 

rter 

rter 

3ter 

3ter 

ater 

3ter 

3ter 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Crp85M-149( 

8-B 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Ct085M-149( 

8-B 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-: 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Ct085M-149( 

8-B 

C150801-- 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Ct085M-149( 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-C 

Water 

Surface W 

Superfund 

Upper Anir 

A-098 

TechLaw, 

Cement Cr085M-149( 

8-B 

C150801-; 

Water 

Surface W 


Page 19 


1801948 


ED 000552C 00011450-00019 



SCRIBEDATA 


SAMPLE 

SAMP DAT 

PREPDAT 

ANADATE 

BATCH 

ANALYSIS 

METHOD!' 

PREPNAIV 

ANALYTE 

CASNUME 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-bOO .8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Calcium 

7440-70-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Sodium 

7440-23-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardni 

2340B 

No Lab Prc 

Hardness 

NA 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Zinc 

7440-66-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Barium 

7440-39-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Copper 

7440-50-8 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimonv 

7440-36-0 
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SCRIBEDATA 



8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To'^00.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardni 

2340B 

No Lab Pre 

Hardness 

NA 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Beryllium 

7440-41-7 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Manganes 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Vanadium 

7440-62-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 
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SCRIBEDATA 



8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To'^00.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Calcium 

7440-70-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Sodium 

7440-23-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardrn 

2340B 

No Lab Prc 

Hardness 

NA 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Zinc 

7440-66-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Barium 

7440-39-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Copper 

7440-50-8 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

^00.2 - TR 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 
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SCRIBEDATA 



8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To'^00.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TMMercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardni 

2340B 

No Lab Prc 

Hardness 

NA 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Vanadium 

7440-62-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 
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SCRIBEDATA 



8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-bOO .8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To'200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM_Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Calcium 

7440-70-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardni 

2340B 

No Lab Pre 

Hardness 

NA 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Sodium 

7440-23-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Zinc 

7440-66-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Barium 

7440-39-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Copper 

7440-50-8 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 
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SCRIBEDATA 



8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tot 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ilCPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardm 

2340B 

No Lab Pre 

Hardness 

NA 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

IlCPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

IlCPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pr( 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

^00.2 - TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 
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8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-bOO .8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ilCPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tot 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

IlCPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

IlCPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

IlCPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM_Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardrn 

2340B 

No Lab Prt 

Hardness 

NA 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

IlCPOE Dis 

200.7 

No Lab Prt 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

IlCPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

IlCPOE Dis 

200.7 

No Lab Prt 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prt 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

IlCPOE Dis 

200.7 

No Lab Prt 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prt 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prt 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prt 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

^00.2 - TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 
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SCRIBEDATA 



8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To'^00.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

1C POE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM_Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardni 

2340B 

No Lab Prc 

Hardness 

NA 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 
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SCRIBEDATA 



8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

1C POE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardm 

2340B 

No Lab Pre 

Hardness 

NA 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Vanadium 

7440-62-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

^00.2 - TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 
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SCRIBEDATA 



8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

lICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Calcium 

7440-70-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardni 

2340B 

No Lab Prc 

Hardness 

NA 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Sodium 

7440-23-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Zinc 

7440-66-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Barium 

7440-39-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Copper 

7440-50-8 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pr( 

Molybdent 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pr( 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Moiybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

^00.2 - TR 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


Page 29 


ED 000552C 00011450-00029 




SCRIBEDATA 



8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardni 

2340B 

No Lab Prc 

Hardness 

NA 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

£00.8 

No Lab Prc 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

£00.2 - TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 
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SCRIBEDATA 



8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardni 

2340B 

No Lab Pre 

Hardness 

NA 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Vanadium 

7440-62-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To ^00.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To h00.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

^00.2 - TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 
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SCRIBEDATA 



8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TMMercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardni 

2340B 

No Lab Prc 

Hardness 

NA 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Calcium 

7440-70-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Sodium 

7440-23-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Zinc 

7440-66-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Barium 

7440-39-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Copper 

7440-50-8 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Vanadium 

7440-62-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To- 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS Tqp00.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-BOO.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE To! 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE To! 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM_Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prc 

Calcium 

7440-70-2 
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SCRIBEDATA 



8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardn 

2340B 

No Lab Pre 

Hardness 

NA 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Sodium 

7440-23-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Zinc 

7440-66-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Barium 

7440-39-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prr 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Copper 

7440-50-8 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prr 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pr« 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prc 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Prr 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS T 0 J 2 OO .8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS Tofoo.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS TO 200.8 

200.2 - TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM_Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardn 

2340B 

No Lab Prc 

Hardness 

NA 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 IlCPOEDis 

200.7 

No Lab Prt 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 ilCPOEDis 

200.7 

No Lab Prt 

Magnesiur 

7439-95-4 
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SCRIBEDATA 



8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Vanadium 

7440-62-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To ho0.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Calcium 

7440-70-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardn 

2340B 

No Lab Pre 

Hardness 

NA 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Aluminum 

7429-90-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Iron 

7439-89-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Magnesiur 

7439-95-4 
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SCRIBEDATA 



8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Potassium 

7440-09-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Sodium 

7440-23-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Manganes 

7439-96-5 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Beryllium 

7440-41-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Zinc 

7440-66-6 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Antimony 

7440-36-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Arsenic 

7440-38-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Barium 

7440-39-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cadmium 

7440-43-9 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Chromium 

7440-47-3 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cobalt 

7440-48-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Copper 

7440-50-8 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Lead 

7439-92-1 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Nickel 

7440-02-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Selenium 

7782-49-2 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Silver 

7440-22-4 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Thallium 

7440-28-0 


8/6/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-b00.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardn 

2340B 

No Lab Pre 

Hardness 

NA 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Sodium 

7440-23-5 
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8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Prs 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To]200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To-BOO.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 

TM Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

DM-Hardn 

2340B 

No Lab Pre 

Hardness 

NA 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

200.7 

No Lab Pre 

Beryllium 

7440-41-7 
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8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 

ICPOE Dis 

0 

0 

CM 

No Lab Pre 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Selenium 

7782-49-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To'200.8 

200.2 -TR 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To^00.8 

200.2 -TR 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS ToboO. 8 

200.2 -TR 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS Toi200.8 

200.2 -TR 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPMS To 

200.8 

200.2 -TR 

Vanadium 

7440-62-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508028 

ICPOE Tol 

200.7 

200.2 -TR 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508029 fTM Mercu 

245.1 

EPA 245.1 

Mercury 

7439-97-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 DM-Hardn 

2340B 

No Lab Pre 

Hardness 

NA 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 CPOEDis 

200.7 

No Lab Pre 

Calcium 

7440-70-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 ICPOEDis 

200.7 

No Lab Pre 

Sodium 

7440-23-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 CPOEDis 

200.7 

No Lab Pre 

Magnesiur 

7439-95-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 CPOEDis 

200.7 

No Lab Pre 

Iron 

7439-89-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 CPOEDis 

200.7 

No Lab Pre 

Aluminum 

7429-90-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 CPOEDis 

200.7 

No Lab Pre 

Potassium 

7440-09-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 CPOEDis 

200.7 

No Lab Pre 

Manganes 

7439-96-5 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 CPOEDis 

200.7 

No Lab Pre 

Beryllium 

7440-41-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508026 ICPOEDis 

200.7 

No Lab Pre 

Zinc 

7440-66-6 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 ilCPMSDis 

200.8 

No Lab Pre 

Selenium 

7782-49-2 
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SCRIBEDATA 



8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Copper 

7440-50-8 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Thallium 

7440-28-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Arsenic 

7440-38-2 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Barium 

7440-39-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cobalt 

7440-48-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Cadmium 

7440-43-9 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Molybdeni 

7439-98-7 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis^OO.8 

No Lab Pre 

Silver 

7440-22-4 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis200.8 

No Lab Pre 

Antimony 

7440-36-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Lead 

7439-92-1 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Chromium 

7440-47-3 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Dis 

200.8 

No Lab Pre 

Nickel 

7440-02-0 


8/5/2015 

8/7/2015 

8/7/2015 

1508027 

ICPMS Disfe00.8 

No Lab Pre 

Vanadium 

7440-62-2 
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SCRIBEDATA 


SURROG/ 

RESULT 

DETECTIC 

DETECTE 

L QUALIFRESULT ( 

MDL 

MRL 

UNITS 

DILUTION 

FALSE 


<2.50 

N 

ju 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 


<2.50 

N 

U 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

46.8 

46.8 

Y 

Lid 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 


<0.500 

N 

M 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 


<5.00 

N 


u 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 


<0.500 

N 


u 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

3.31 

3.31 

Y 


JD 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

3.46 

3.46 

Y 


JD 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 


<5.00 

N 


U 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 


<2.50 

N 


U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 


<5.00 

N 


U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 


<2.50 

N 


U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 


<2.50 

N 


U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 


<10.0 

N 


U 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

220 

220 

Y 



20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

51600 

51600 

Y 



100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

7050 

7050 

Y 



100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

2050 

2050 

Y 



250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

10900 

10900 

Y 



250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

371 

371 

Y 



100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 


<2.00 

N 


U 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

120 

120 

Y 



2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

79.8 

79.8 

Y 



10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 


<0.0500 

N 


u 

0.0500 

0.100 

ug/L 

1 

FALSE 

52200 

52200 

Y 



100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

i iooo 

11000 

Y 



250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

160 

160 

Y 



2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

7120 

7120 

Y 



100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

1890 

1890 

Y 



250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 


<20.0 

N 


u 

20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 


<100 

N 


u 

100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 


<2.00 

N 


u 

2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

97.8 

97.8 

Y 



2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

49.1 

49.1 

Y 



10.0 

^0.0 

ug/L 

1 

FALSE 


<0.500 

N 


u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 


<0.500 

N 


u 

0.500 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

45.7 

45.7 

Y 



5.00 

10.0 

ug/L 

1 

FALSE 

0.190 

0.190 

Y 


J 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

2.47 

2.47 

Y 



1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.307 

0.307 

Y 



0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 

1.62 

1.62 

Y 



0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 

0.115 

0.115 

Y 


J 

0.100 

0.200 

ug/L 

1 

FALSE 


<1.00 

N 


u 

1.00 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 


<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 


<1.00 

N 

!u 

1.00 

2.00 

ug/L 

1 

FALSE 


<0.500 

N 

!u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 


<0.500 

N 

u 

0.500 

1.00 

ug/L 

1 

FALSE 


<2.00 

N 

u 

2.00 

3.00 

ug/L 

1 

FALSE 


<2.50 

N 

!u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 
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631 

631 

1790 

1790 

52.3 

52.3 


<100 


< 2.00 

306 

306 

85.8 

85.8 


< 0.500 


< 0.500 

29.8 

29.8 

0.353 

0.353 


< 1.00 

1.02 

1.02 

2.28 

2.28 


< 0.100 


< 1.00 

0.646 

0.646 


< 1.00 


< 0.500 


< 0.500 


< 2.00 

6.79 

6.79 

98.5 

98.5 

52.3 

52.3 

14.5 

14.5 

6.62 

6.62 

29.8 

29.8 

909 

909 

536 

536 

14.3 

14.3 

14.8 

14.8 


< 5.00 

2.53 

2.53 


< 2.50 

67.3 

67.3 

16400 

16400 

146000 

1 4600C 

130000 

1 3000C 
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1410 

1410 

3690 

3690 

6720 

6720 

2.65 

2.65 

4650 

4650 


< 2 . 5 ( 


< 2 . 5 ( 


< 25 . ( 

14.2 

14.2 


< 5 . 0 ( 

30.7 

30.7 

786 

786 

30.0 

30.0 


< 5 . 0 ( 

15.8 

15.8 


< 5 . 0 ( 


< 2 . 5 ( 


< 2 . 5 ( 


< 10 .( 

14.1 

14.1 

203 

203 

159 

159 

18.5 

18.5 

17.2 

17.2 

39.1 

39.1 

1480 

1480 

2010 

2010 

36.5 

36.5 

20.8 

20.8 

10.1 

10.1 

10.8 

10.8 


< 5 . 0 ( 

131 

131 

28700 

2870 

154000 

1540 

276000 

2760 

15000 

1500 

5220 

5220 

3940 

3940 


50 

1000 

u 

50 

1000 

u 


KftiBEia 




HHHiBEBftPHUBE! 












SCRIBEDATA 


FALSE 

8540 

8540 

Y 


10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 


<2.50 

N 

U 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 


<2.50 

,N 

U 

2.50 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

25.7 

25.7 

Y 

Ljd 

25.0 

50.0 

ug/L 

5 

FALSE 

30.6 

30.6 

Y 

D 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 


<5.00 

N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 

54.4 

54.4 

Y 

ID 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 

2260 

2260 

Y 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

73.9 

73.9 

Y 

P 

0.500 

1.00 

ug/L 

5 

FALSE 


<5.00 

,N 

U 

5.00 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 

28.8 

28.8 

V 

D 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 


<5.00 

N 

y 

5.00 

10.0 

ug/L 

5 

FALSE 


<2.50 

N 

y 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 


<2.50 

N 

u 

2.50 

5.00 

ug/L 

5 

FALSE 


<10.0 

N 

u 

10.0 

15.0 

ug/L 

5 

FALSE 

706 

706 

Y 

bp~ 

500 

'1000 

ug/L 

50 

FALSE 

36700 

36700 

Y 

D 

250 

500 

ug/L 

50 

FALSE 

321 

321 

Y 

Up 

250 

500 

ug/L 

50 

FALSE 

1110 

1110 

Y 

ID 

250 

500 

ug/L 

50 

FALSE 


<500 

N 


U 

500 

1000 

ug/L 

50 

FALSE 

9730 

9730 

Y 


D 

2500 

5000 

ug/L 

50 

FALSE 

165 

165 

Y 


D 

50.0 

100 

ug/L 

50 

FALSE 

2010 

2010 

Y 


D 

500 

500 

ug/L 

50 

FALSE 

384 

384 

Y 


D 

50.0 

100 

ug/L 

50 

FALSE 


<250 

N 


U 

250 

500 

ug/L 

50 

FALSE 

8230 

8230 

Y 


D 

250 

1000 

ug/L 

50 

FALSE 

179000 

179000 

Y 


D 

50.0 

100 

ug/L 

50 

FALSE 

276 

276 

Y 


JD 

250 

500 

ug/L 

50 

FALSE 

5470 

5470 

Y 


D 

1000 

1500 

ug/L 

50 

FALSE 

945000 

945000 

Y 


D 

1000 

2500 

ug/L 

5 

FALSE 

9930000 

9930000 

Y 


D 

5000 

12500 

ug/L 

5 

FALSE 

212000 

212000 

Y 


D 

12500 

50000 

ug/L 

5 

FALSE 

23400 

23400 

Y 


JD 

12500 

50000 

ug/L 

5 

FALSE 

279000 

279000 

Y 


D 

5000 

12500 

ug/L 

5 

FALSE 

454000 

454000 

Y 


D 

5000 

12500 

ug/L 

5 

FALSE 

78000 

78000 

Y 


D 

100 

250 

ug/L 

5 

FALSE 

135 

135 

Y 


JD 

100 

250 

ug/L 

5 

FALSE 

44000 

44000 

Y 


D 

500 

1000 

ug/L 

5 

FALSE 

19.2 

19.2 

Y 


D 

0.250 

0.500 

ug/L 

5 

FALSE 

1300 

1300 

Y 



2 

2 

mg/L 

1 

FALSE 

461000 

461000 

Y 



100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

4960 

4960 

Y 



250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

36500 

36500 

V 



100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

49500 

49500 

Y 



100 

250 

ug/L 

1 

FALSE 

91900 

91900 

Y 



20.0 

50.0 

ug/L 

1 

FALSE 

6630 

6630 

Y 



250 

1000 

ug/L 

1 

FALSE 

37100 

37100 

Y 



2.00 

5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

34.8 

34.8 

Y 



2.00 

'5.00 

ug/L 

1 

FALSE 

26800 

26800 

Y 



10.0 

20.0 

ug/L 

1 

FALSE 


<10.0 

N 


U 

10.0 

20.0 

ug/L 

10 
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SCRIBEDATA 


FALSE 



Y 

P 15.00 

10.0 

ug/L 

10 

FALSE 



N 

U 

5.00 

10.0 

ug/L 

10 

FALSE 



N 

u 




10 

FALSE 



N 

u 




10 

FALSE 



Y 

d 




10 

FALSE 



Y 

b 




10 

FALSE 



N 

u 

10.0 



10 

FALSE 



N 

lu 

5.00 


IMS 

10 

FALSE 



N 

u 

5.00 



10 

FALSE 



Y 

D 

1.00 



10 

FALSE 



N 

U 

10.0 



10 

FALSE 



Y 

[D 

5.00 



10 

FALSE 



N 

lu 


30.0 

HHV 

10 
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SCRIBEDATA 


SPIKELEV 

RECOVEF 

UPPERCL 

LOWERCL 

ANALYST IPSOL IDS 

PCT MOK 

REMARKS 

SAMP DE 

SAMP DE 





SV 




0 

0 





SV 




0 

0 





SV 
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SV 
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0 





SV 
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SV 
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SV 
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0 





SV 




0 

0 





NP 




0 

0 





SV 
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SV 
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